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GEÇMİŞ OLSUN HOCAM 


1993 yılında Taşova Televizyonu'nu kuran Emekli Eğitimci, Taşova Gazetesi eski 
sorumlu müdürü, Cihan Haber Ajansı muhabiri ve tasova.gen.tr editörü Cesarettin Tuzla, 7 
Haziran 2011 Salı günü Alpaslan sulama göletinin temel atma töreninde rahatsızlandı. 


Tören alanındaki ambulansta kısa süreli tedavi gören Cesarettin Tuzla, evinde istirahat 
etmekte olup, Sayın Hocamızı Taşova basını olarak aramızda tekrar görmek istiyoruz. 
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